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नई दिल्ली , सोमवार , सितम्बर 17 , 2018 / भाद्र 26 , 1940 
NEW DELHI , MONDAY , SEPTEMBER 17, 2018/BHADRA 26 , 1940 


सं . 3712 ] 
No. 3712 ] 


उपभोक्ता मामले , खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

( उपभोक्ता मामले विभाग) 
( भारतीय मानक ब्यूरो) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 10 सितम्बर , 2018 
का . आ . 4879( अ). भारतीय मानक ब्यूरो नियम , 1987 के नियम 7 के उपनियम (1 ) के खंड ( ख) के अनुसरण में 
भारतीय मानक ब्यूरो एतद् द्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे 
स्थापित हो गये हैं । 

अनुसूची 


क्रम 


स्थापित तिथि 


रद्द होने की तिथि 


स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की । 

संख्या वर्ष और शीर्षक 


संख्या 


- भारतीय मानक ( कों ) जो कि रद्द 
होने हैं , अगर हैं , की संख्या वर्ष 

और शीर्षक 


( 2) 


( 3 ) 


( 5 ) 


E 


4 सितम्बर 2018 


4 सितम्बर 2018 


आई एस 4378 (भाग 2) : 2018/ आई 
एस ओ 5748 : 2004 प्लास और 
चिमिटियाँ भाग 2 अंत काटने वाली 
चिमटियां – आयाम और परीक्षण मूल्य 

(तीसरा पुनरीक्षण ) 


आई एस 4378 ( भाग 2) : 1990 
चिमटियां विशिष्टि भाग 2 सिरा 

कर्तन चिमटियां 
( दुसरा पुनरीक्षण) 


5499 GI/ 2018 
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4 सितम्बर 2018 


- 


4 सितम्बर 2018 


आई एस 8050 : 2018 अल्फा पिकोलीन 

- विशिष्टि 
( पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस 8050 : 1976 अल्फा 

पिकोलीन - विशिष्टि 


3 


4 सितम्बर 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस / आई एस ओ 8598 -1 : 2014 
ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल उपकरण - 
फोकिमीटर भाग 1 सामान्य उदेश्य 


उपकरण 


4 सितम्बर 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस / आई एस ओ 8980 -3 : 2013 
नेत्र- सम्बंधी प्रकाशिकी - चश्मे के 
अविच्छिन्न परिष्कृत लेंस भाग 3 
ट्रांसमिशन विनिर्देश और परीक्षण के 

तरीके 


4 सितम्बर 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस / आई एस ओ 8980 -4 : 2006 

नेत्र-सम्बंधी प्रकाशिकी - चश्मे के 
अविच्छिन्न परिष्कृत लेंस भाग 4 एंटी - 
रिफ्लेक्टिव कोटिंग्स के लिए विनिर्देश और 

परीक्षण विधियां 


4 सितम्बर 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस / आई एस ओ 8980-5 : 2005 

नेत्र- सम्बंधी प्रकाशिकी - चश्मे के 
अविच्छिन्न परिष्कृत लेंस भाग 5 चश्मे 
के लेंसों की सतहों के घर्षण प्रतिरोधी होने 
के दावे के प्रति न्यूनतम आवश्यकतायें 


4 सितम्बर 2018 


4 सितम्बर 2018 


आई एस 9142 : 1979 कंक्रीट के 
लिए हल्के भार वाला कृत्रिम मिलावा 

- विशिष्टि 


आई एस 9142 ( भाग 1) : 2018 कंक्रीट 
के लिए हल्के भार वाला कृत्रिम मिलावा 
- विशिष्टि भाग 1 कंक्रीट चिनाई ब्लॉक 

और संरचनागत कंक्रीट को छोड़ कर 
कंक्रीट के अन्य अनुप्रयोगों के लिए 

मिलावा 
( पहला पुनरीक्षण ) 


___ 4 सितम्बर 2018 


आई एस 9142 (भाग 2) : 2018 कंक्रीट 
के लिए हल्के भार वाला कृत्रिम मिलावा 
- विशिष्टि भाग 2 सिंटरित फ्लाई एश 

का मोटा मिलावा 
( पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस 9142 : 1979 कंक्रीट के | 4 सितम्बर 2018 
लिए हल्के भार वाला कृत्रिम मिलावा 

– विशिष्टि 


4 सितम्बर 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस/ आई एस ओ 10943 : 2011 
नेत्र - सम्बंधी यंत्र – अप्रत्यक्ष 

ओफ्थाल्मोस्कोप्स 


[ भाग II - खण्ड 
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4 सितम्बर 2018 


4 सितम्बर 2018 


आई एस 11000( भाग 2/ अनुभाग 1) : 
2018/ आई ई सी 60695- 2- 10 : 2013 

अग्नि जोखिम परीक्षण भाग 2 परीक्षण 
विधियाँ अनुभाग 1 चमकीला-तार उपकरण 

एवं सामान्य परीक्षण प्रक्रिया 

( दूसरा पुनरीक्षण ) 


आई एस 11000( भाग 2/ अनुभाग 1) 
: 2008/ आई ई सी 60695 - 2-10 : 
2000 अग्नि जोखिम परीक्षण भाग 2 

परीक्षण विधियाँ अनुभाग 1 
चमकीला-तार उपकरण एवं सामान्य 

परीक्षण प्रक्रिया 
( पहला पुनरीक्षण ) 


11 . 


4 सितम्बर 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस/ आई एस ओ/ आई ई ई ई 
11073- 10101 : 2004 स्वास्थ्य सूचना 
विज्ञान – पॉइंट - ऑफ़ - केयर मेडिकल 
डिवाइस कम्युनिकेशन भाग 10101 

नामावली 


12. 


4 सितम्बर 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस / आई एस ओ/ आई ई ई ई 
11073-20601 : 2016 स्वास्थ्य सूचना 

विज्ञान पर्सनल हेल्थ डिवाइस 
कम्युनिकेशन भाग 20601 एप्लीकेशन 
प्रोफाइल – ऑप्टीमाइज़्ड एक्सचेंज 

प्रोटोकॉल 


13. 


4 सितम्बर 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस/ आई एस ओ/ आई ई ई ई 
11073- 30200 : 2004 स्वास्थ्य सूचना 
विज्ञान - पॉइंट- ऑफ़ - केयर मेडिकल 
डिवाइस कम्युनिकेशन भाग 30200 
ट्रांसपोर्ट प्रोफाइल – केबल कनेक्टेड 


14. 


4 सितम्बर 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस/ आई एस ओ 11616 : 2017 
स्वास्थ्य सूचना विज्ञान औषधीय उत्पादों 

की पहचान – फार्मास्युटिकल उत्पाद 
सूचना की विशिष्ट पहचान और आदान 
प्रदान के लिए डेटा एलिमेंट्स और 

स्ट्रक्चर्स 


15. 


4 सितम्बर 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस/ आई एस ओ 11979 -2 : 2014 

नेत्र- सम्बंधी प्रत्यारोपण – इंट्राओकुलर 
लेंस भाग 2 ऑप्टिकल गुण और परीक्षण 

विधियां 


16. 


4 सितम्बर 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस/ आई एस ओ 11979-3 : 2012 
नेत्र-सम्बंधी प्रत्यारोपण – इंट्राओकुलर 
लेंस भाग 3 यांत्रिक गुण और परीक्षण 

विधियां 
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4 सितम्बर 2018 


4 सितम्बर 2018 


आई एस 12233 ( भाग 1) : 2018/ सी 
आई एस पी आर 18-1 : 2017 शिरोपरि 

पावर लाइनों तथा उच्च-वोल्टता के 
उपस्करों के रेडियो व्यतिक्रमण लक्षण 

भाग 1 घटना का विवरण 


आई एस 12233 ( भाग 1/ अनुभाग 1) | 
: 1987 ओवरहैड पॉवर लाइन्स एवं 
हाई वोल्टता उपकरण के विघुतीय 
चुम्बकीय अंतर्मुष्ठ अभिलक्षण भाग 1 
फिनोमीना के विवरण अनुभाग 1 

पॉवर लाईनों से रेडियो शोर 
आई एस 12233 (भाग 1/ अनुभाग 2): 
1987 ओवरहैड पॉवर लाइन्स एवं हाई 
वोल्टता उपकरण के विघुतीय चुम्बकीय 
अंतर्मुष्ठ अभिलक्षण भाग 1 फिनोमीना 
के विवरण अनुभाग 2 चालकों से कोरोना 

का प्रभाव 
आई एस 12233 ( भाग 1/ अनुभाग 3): 
1987 ओवरहैड पॉवर लाइन्स एवं हाई 
वोल्टता उपकरण के विघुतीय चुम्बकीय 
अंतर्पष्ठ अभिलक्षण भाग 1 फिनोमीना 
के विवरण अनुभाग 3 इंसुलेटर, फिटिंग 
एवं उपस्टेशन उपकरण के करण रेडियो 
शोर स्तर ( ख़राब संपर्कों को छोड़कर ) 
आई एस 12233 (भाग 1/ अनुभाग 4): 
1987 ओवरहैड पॉवर लाइन्स एवं हाई 
वोल्टता उपकरण के विघुतीय चुम्बकीय 
अंतर्मुष्ठ अभिलक्षण भाग 1 फिनोमीना 
के विवरण अनुभाग 4 ख़राब संपर्कों के 

कारण चिंगारी 
आई एस 12233 ( भाग 1/ अनुभाग 5): 
1987 ओवरहैड पॉवर लाइन्स एवं हाई 
वोल्टता उपकरण के विघुतीय चुम्बकीय 
अंतर्मुष्ठ अभिलक्षण भाग 1 फिनोमीना 
के विवरण अनुभाग 5 विशेष डी सी 


प्रभाव 


18. 


4 सितम्बर 2018 


4 सितम्बर 2018 


आई एस 12278 : 2018/ आई एस ओ 
8496 : 2013 धात्विक सामग्री - 
नलिका – रिंग टेन्साइल परीक्षण 

( दूसरा पुनरीक्षण ) 


आई एस 12278 : 2011/ आई एस 
ओ 8496 : 1998 धात्विक सामग्री 
- नलिका – रिंग टेन्साइल परीक्षण 

( पहला पुनरीक्षण ) 


19 . 


4 सितम्बर 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 13103 ( भाग 17) : 2018 
कोयला तथा धातुमय खानों में प्रयुक्त 
इलेक्ट्रानिक उपस्कर/तंत्र - विशिष्टि भाग 
17 पोर्टेबल अथवा फिक्स्ड गैस मोनिटरों 

के लिए आवश्यकताएँ 


[ भाग II - खण्ड 


3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


4 सितम्बर 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस / आई एस ओ 13261- 2 : 1998 
एयर-कंडीशनिंग एवं एयर- सोर्स हीट पम्प 
उपकरण की साउंड पॉवर रेटिंग भाग 2 

नॉन -डक्टड आंतरिक उपकरण 


21. 


4 सितम्बर 2018 


आई एस 13539 : 2018 पावर हिटलर 
- चूने हुए प्रदर्शन और अन्य लक्षण की 

अनुशंसाएं 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 


आई एस 13539 : 2008 पावर । | 4 सितम्बर 2018 
हिटलर – चूने हुए कार्यकारिता लक्षण 

की अनुशंसाएं 
( पहला पुनरीक्षण ) 


4 सितम्बर 2018 


4 सितम्बर 2018 


आई एस/ आई एस ओ 15001 : 2010 
एनिस्थिटिक एवम् स्वसन उपस्कर - 

आक्सीजन के साथ अनुकूलता 
___ ( पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस/ आई एस ओ 15001 : 
2003 निश्चेतक और श्वसन उपस्कर 
- ऑक्सीजन के साथ अनुकूलता 


23. 


4 सितम्बर 2018 


4 सितम्बर 2018 


आई एस 15448 ( भाग 11) : 2018/ आई 
एस ओ 9448- 11 : 2013 दबाने के लिए 

उपकरण – गाईड बुश भाग 11 फार्म 
एफ , बॉल केज बुश , फ्लैंजदार, टाइप 2 

(पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस 15448 ( भाग 11) : 
2004/ आई एस ओ 9448- 11 : 
1992 दबाने के लिए उपकरण - 
गाईड बुश भाग 11 फार्म एफ, बॉल 

केज बुश, फ्लैंजदार , टाइप 2 


24. 


4 सितम्बर 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस/ आई एस ओ 16671 : 2015 
नेत्र- सम्बंधी प्रत्यारोपण – नेत्र- सम्बंधी 

सर्जरी के लिए इरिगेटिंग घुलाव 


25. 


4 सितम्बर 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 16884 : 2018/ आई एस ओ 
3999 : 2004 विकिरण सुरक्षा - 
ओधोगिक गामा रडियोग्राफी के लिए 
उपकरण – संपादन , डिज़ाइन और 

परीक्षण के लिए विशिष्टि 


26. 


4 सितम्बर 2018 


4 सितम्बर 2018 


आई एस 16892 : 2018 सत्तू - 

विशिष्टि 


आई एस 14613 : 1998 भुने हुए | 
चने का आटा ( चना सत्तु ) - 

विशिष्टि 


4 सितम्बर 2018 


आई एस 16998 : 2018/ आई एस ओ 
7452 : 2013 तप्त -बेल्लित इस्पात की 
प्लेटें – आयाम एवं आकार हेतु छुटें 


आई एस/ आई एस ओ 7452 : 2002 | 4 सितम्बर 2018 
तप्त- बेल्लित संरचना इस्पात की प्लेटें 

- आयाम एवं आकार हेतु छुटें 


28. 


4 सितम्बर 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस/ आई एस ओ 17090- 2 : 2015 
स्वास्थ्य सूचना विज्ञान - सार्वजनिक 
कुंजी ढांचा भाग 2 सर्टिफिकेट प्रोफाइल 
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29 . 


4 सितम्बर 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस/ आई एस ओ 27799 : 2016 
स्वास्थ्य सूचना विज्ञान - आई एस ओ / 

आई ई सी 27002 का उपयोग कर 
स्वास्थ्य स्वास्थ्य में सूचना सुरक्षा प्रबंध 


30 . 


4 सितम्बर 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस/ आई एस ओ/ आई ई सी 29109 - 
___ 4 : 2010 सूचना प्रौद्योगिकी - 
आईएसओ/ आईईसी 19794 में परिभाषित 

बायोमेट्रिक डाटा इंटरचेंज फार्मेट की 
अनुरूपता परीक्षण प्रणाली विज्ञान भाग 4 

अँगुली इमेज डाटा 


4 सितम्बर 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस / आई एस ओ 37500 : 2014 

आउटसोर्सिंग पर मार्गदर्शन 


32 . 


4 सितम्बर 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस/ आई ई सी 61970- 1 : 2005 
ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली अनुप्रयोग प्रोग्राम 
इंटरफेस ( ईएमएस- एपीआई) भाग 1 
दिशानिर्देश एवं सामान्य अपेक्षाएँ 


इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो , मानक भवन , 9, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली 110 002 क्षेत्रीय कार्यालयों : 
नई दिल्ली , कोलकता , चंडीगढ़ , चेन्नई , मुंबई, तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बंगलौर , भोपाल , भुवनेश्वर, कोयंबतूर , गुवाहाटी, 
हैदराबाद , जयपुर , पटना , पूणे तथा कोचि में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं । भारतीय मानकों को http:// www. standardsbis.in द्वारा इंटरनेट 
पर खरीदा जा सकता हैं । 

[ संदर्भ: PUB/3/3/ 2018-19] 


सुरीना राजन , महानिदेशक 


MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 

( Department of Consumer Affairs) 
(BUREAU OF INDIAN STANDARDS) 

NOTIFICATION 
New Delhi , the 10th September, 2018 


S . O . 4879 ( E ). - In pursuance of clause (b ) of sub - rule ( 1 ) of Rule 7 of the Bureau of Indian 
Standards Rules, 1987 , the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, 
particulars of which are given in the second column of schedule hereto annexed has been established 
on the date indicated against it in third column. The particulars of the standards, if any , which are 
given in the fourth column shall also remain in force concurrently till they are cancelled on the date 
indicated against them in the fifth column . 
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SCHEDULE 


SL 


No, Year & Title of the Indian 

Standards Established 


Date of 
Establishment 


No. Year & Title of the 
Indian Standards to be 

Cancelled , if any 


Date of 
Cancellation 


No. 


( 1 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


( 5 ) 


4 Sep 2018 


4 Sep 2018 


IS 4378 (Part 2) : 2018 /ISO 5748 : 
2004 Pliers and Nippers Part 2 

End Cutting Nippers – 
Dimensions and Test Values 

( Third Revision ) 


IS 4378 (Part 2 ) : 1990 
Nippers – Specification Part 
2 End Cutting Nippers 

(Second Revision ) 


4 Sep 2018 


IS 8050 : 2018 Alpha Picoline - 

Specification 
( First Revision ) 


IS 8050 : 1976 Specification 

for Alpha Picoline 


4 Sep 2018 


3. 


4 Sep 2018 


NA 


NA 


IS /ISO 8598 - 1 : 2014 Optics and 
Optical Instruments - Focimeters 
Part 1 General Purpose 

Instruments 


4 Sep 2018 


NA 


ΝΑ 


IS /ISO 8980 - 3 : 2013 Ophthalmic 
Optics – Uncut Finished Spectacle 

Lenses Part 3 Transmittance 
Specification and Test Methods 


5 . 


4 Sep 2018 


NA 


NA 


IS /ISO 8980 -4 : 2006 Ophthalmic 
Optics – Uncut Finished Spectacle 
Lenses Part 4 Specifications and 
Test Methods for Anti -Reflective 

Coatings 


4 Sep 2018 


NA 


NA 


IS /ISO 8980 -5 : 2005 Ophthalmic 
Optics - Uncut Finished Spectacle 
Lenses Part 5 Ophthalmic Optics 
- Uncut Finished S Lenses Part 5 

Minimum Requirements for 
Spectacle Lens Surfaces Claimed 

to be Abrasion -Resistant 


4 Sep 2018 


4 Sep 2018 


IS 9142 ( Part 1 ) : 2018 Artificial 

Lightweight Aggregate for 
Concrete – Specification Part 1 
for Concrete Masonry Blocks and 
for Applications Other than for 

Structural Concrete 

(First Revision ) 


IS 9142 : 1979 
Specification for Artificial 
Lightweight Aggregate for 
Concrete Masonry Units 


8 . 


4 Sep 2018 


4 Sep 2018 


IS 9142 (Part 2 ) : 2018 Artificial 

Lightweight Aggregate for 
Concrete - Specification Part 2 
Sintered Fly Ash Coarse 

Aggregate 
(First Revision ) 


IS 9142 : 1979 
Specification for Artificial 
Lightweight Aggregate for 
Concrete Masonry Units 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 
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9. 


4 Sep 2018 


ΝΑ 


NA 


IS /ISO 10943 : 2011 Ophthalmic 

Instruments – Indirect 

Ophthalmoscopes 


10 . 


4 Sep 2018 


4 Sep 2018 


IS 11000 (Part 2 /Sec 1) : 
2018 /IEC 60695 - 2 - 10 : 2013 Fire 

Hazard Testing Part 2 Test 
Methods Section 1 Glow -wire 
apparatus and Common Test 

Procedure 
( Second Revision ) 


IS 11000 (Part 2 /Sec 1) : 
2008 /IEC 60695 -2 - 10 : 2000 
Fire Hazard Testing Part 2 

Test Methods Section 1 
Glow -wire apparatus and 
Common Test Procedure 

( First Revision ) 


4 Sep 2018 


NA 


NA 


IS /ISO /IEEE 11073 - 10101 : 2004 
Health Informatics – Point -of 

Care Medical Device 
Communication Part 10101 

Nomenclature 


12 . 


4 Sep 2018 


NA 


NA 


IS /ISO /IEEE 11073 - 20601 : 2016 

Health Informatics – Personal 
Health Device Communication 
Part 20601 Application Profile – 
Optimized Exchange Protocol 


13 . 


4 Sep 2018 


NA 


ΝΑ 


IS /ISO / IEEE 11073 - 30200 : 2004 
Health Informatics – Point-of 

Care Medical Device 
Communication Part 30200 
Transport Profile - Cable 

Connected 


14 . 


4 Sep 2018 


ΝΑ 


NA 


IS/ISO 11616 : 2017 Health 
Informatics – Identification of 
Medical Products – Data Elements 

and Structures for Unique 
Identification and Exchange of 
Regulated Pharmaceutical Product 

Information 


15 . 


4 Sep 2018 


NA 


NA 


IS /ISO 11979 -2 : 2014 
Ophthalmic Implants – Intraocular 
Lenses Part 2 Optical Properties 

and Test Methods 
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16 . 


4 Sep 2018 


NA 


NA 


IS /ISO 11979 -3 : 2012 
Ophthalmic Implants – Intraocular 

Lenses Part 3 Mechanical 
Properties and Test Methods 


17 . 


4 Sep 2018 


| 


4 Sep 2018 


IS 12233 ( Part 1 ) : 2018 / CISPR 
18 - 1 : 2017 Radio Interference 

Characteristics of Overhead 
Power Lines and High - Voltage 
Equipment Part 1 Description of 

Phenomena 


IS 12233 (Part 1/Sec 1) : 

1987 Electromagnetic 
Interference Characteristics 
of Overhead Power Lines 

and High Voltage 

Equipment Part 1 
Description of Phenomena 
Section 1 Radio Noise from 

Power Lines 
IS 12233 ( Part 1/ Sec 2 ) : 

1987 Electromagnetic 
Interference Characteristics 
of Overhead Power Lines 

and High Voltage 

Equipment Part 1 
Description of Phenomena 
Section 2 Effects of Corona 

from Conductors 
IS 12233 (Part 1/Sec 3 ) : 

1987 Electromagnetic 
Interference Characteristics 
of Overhead Power Lines 

and High Voltage 

Equipment Part 1 
Description of Phenomena 

Section 3 Radio Noise 
Levels Due to Insulators , 

Fittings and Substation 
Equipment (Excluding Bad 

Contacts) 
IS 12233 ( Part 1 /Sec 4 ) : 

1987 Electromagnetic 
Interference Characteristics 
of Overhead Power Lines 

and High Voltage 

Equipment Part 1 
Description of Phenomena 
Section 4 Sparking Due to 

Bad Contacts 
IS 12233 (Part 1/Sec 5 ) : 

1987 Electromagnetic 
Interference Characteristics 
of Overhead Power Lines 

and High Voltage 

Equipment Part 1 
Description of Phenomena 
Section 5Special dc Effects 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 
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18 . 


4 Sep 2018 


4 Sep 2018 


IS 12278 : 2018 /ISO 8496 : 2013 
Metallic Materials – Tube – Ring 

Tensile Test 
(Second Revision ) 


IS 12278 : 2011/ISO 8496 : 
1998 Metallic Materials - 
Tube – Ring Tensile Test 

(First Revision ) 


19 . 


4 Sep 2018 


NA 


NA 


IS 13109 (Part 17 ) : 2018 
Electronic Equipment/Systems for 
Use in Coal and Metalliferous 
Mines - Specification Part 17 
Requirements for Portable or 

Fixed Gas Monitors 


20 . 


4 Sep 2018 


NA 


ΝΑ 


IS /ISO 13261-2 : 1998 Sound 
Power Rating of Air- Conditioning 

and Air - Source Heat Pump 
Equipment Part 2 Non -Ducted 

Indoor Equipment 


21. 


4 Sep 2018 


4 Sep 2018 


IS 13539 : 2018 Power Tiller - 
Recommendations on Selected 
Performance and Other 

Characteristics 
( Second Revision ) 


IS 13539 : 2008 Power 
Tiller – Recommendations 
on Selected Performance 
and Other Characteristics 

(First Revision ) 


22 . 


4 Sep 2018 


4 Sep 2018 


IS/ISO 15001 : 2010 Anaesthetic 
and Respiratory Equipment - 
Compatibility with Oxygen 

(First Revision ) 


IS /ISO 15001 : 2003 
Anaesthetic and Respiratory 
Equipment – Compatibility 

with Oxygen 


4 Sep 2018 


4 Sep 2018 


IS 15448 (Part 11) : 2018 /ISO 
9448 - 11 : 2013 Tools for Pressing 

- Guide Bushes Part 11 Form F , 
Ball Cage Bushes, Flanged , Type 

2 
(First Revision ) 


IS 15448 (Part 11 ) : 
2004/ISO 9448 - 11 : 1992 
Tools for Pressing - Guide 
Bushes Part 11 Form F , Ball 
Cage Bushes, Flanged, Type 


24. 


4 Sep 2018 


NA 


NA 


IS /ISO 16671 : 2015 Ophthalmic 
Implants – Irrigating Solutions for 

Ophthalmic Surgery 


25 . 


4 Sep 2018 


NA 


NA 


IS 16884 : 2018 /ISO 3999 : 2004 
Radiation Protection – Apparatus 

for Industrial Gamma 
Radiography - Specifications for 
Performance , Design and Tests 


4 Sep 2018 


IS 16892 : 2018 Sattu – 

Specification 


4 Sep 2018 


IS 14613 : 1998 Roasted 
Bengal Gram Flour (Channa 

Sattu ) - Specification 


27. 


4 Sep 2018 


4 Sep 2018 


IS 16998 : 2018 /ISO 7452 : 2013 

Hot-Rolled Steel Plates – 
Tolerances on Dimensions and 

Shape 


IS /ISO 7452 : 2002 Hot 
Rolled Structural Steel 
Plates – Tolerances on 
Dimensions and Shape 
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28 . 


4 Sep 2018 


NA 


NA 


IS /ISO 17090 - 2 : 2015 Health 

Informatics – Public Key 
Infrastructure Part 2 Certification 

Profile 


4 Sep 2018 


ΝΑ 


NA 


IS / ISO 27799 : 2016 Health 

Informatics – Information 
Security Management in Health 

Using ISO /IEC 27002 


4 Sep 2018 


NA 


NA 


IS /ISO /IEC 29109 -4 : 2010 
Information Technology - 

Conformance Testing 
Methodology for Biometric Data 
Interchange Formats Defined in 
ISO /IEC 19794 Part 4 Finger 

Image Data 


31 . 


4 Sep 2018 


NA 


IS /ISO 37500 : 2014 Guidance on 

Outsourcing 


NA 


32. IS / IEC 61970 -1 : 2005 Energy 4 Sep 2018 

NA 

NA 
Management System Application 

Program Interface ( EMS-API) 
Part 1 Guidelines and General 

Requirements 
Copies of these standards are available for sale with Bureau of Indian Standards, Manak Bhawan , 9 
Bahadur Shah Zafar Marg , New Delhi- 110002 ; Regional Offices : Kolkata, Chandigarh , Chennai, 
Mumbai and Branch Offices : Ahmedabad , Bengaluru , Bhopal, Bhubaneshwar, Coimbatore , 
Guwahati , Hyderabad , Jaipur, Nagpur, Patna , Pune , Kochi. Online purchase of Indian Standards can 
be made at http ://www . standardsbis. in . 

[Ref: PUB /3/3 /2018 -19 ] 
SURINA RAJAN , Director General 
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